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Parque Estadual das Furnas do Bom Jesus: os cânions de Pedregulho (SP)
O Parque Estadual das Furnas do Bom Jesus é uma área protegida de Cerrado em Pedregulho, no nordeste de São Paulo. Foi criado pelo Decreto 30.591, de 12 de outubro de 1989, e é administrado pela Fundação Florestal, órgão do governo paulista.
	Ficha	Dados
	Nome	Parque Estadual das Furnas do Bom Jesus
	Categoria	parque estadual (proteção integral)
	Administração	Fundação Florestal (SP)
	Estado e município	São Paulo; Pedregulho
	Bioma	Cerrado (CNUC), com trechos de Mata Atlântica, segundo a Secretaria
	Área	1.404 hectares no decreto de 1989; 2.063 hectares calculados pelo CNUC, depois da ampliação de 1990
	Criação	Decreto 30.591, de 12 de outubro de 1989; ampliado pelo Decreto 31.644, de 31 de maio de 1990
	Plano de manejo e conselho	O CNUC não registra nenhum dos dois (julho de 2026)

Os dados do quadro vêm do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC).
Onde fica
O parque fica em Pedregulho, no nordeste do estado, segundo o decreto de criação. A paisagem tem cânions com desníveis de até 200 metros, segundo a Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo (2017).
O que protege
Pelo decreto de 1989, o parque existe para preservar ecossistemas, espécies e seus habitats, sítios geomorfológicos e paisagens de grande valor cênico. A vegetação reúne trechos de Cerrado e de Mata Atlântica (floresta estacional semidecidual), segundo a Secretaria (2017).
Você sabia?
O parque tem sete cachoeiras, em núcleos diferentes. A maior é a Cascata Grande, com 132 metros de queda, segundo a Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo (2017).
Como foi criado
O parque foi criado em 12 de outubro de 1989, pelo Decreto 30.591, com cerca de 1.404 hectares. Em 31 de maio de 1990, o Decreto 31.644 ampliou a área, segundo o CNUC.
Pela Lei 9.985/2000, num parque só são permitidas a pesquisa científica, a educação ambiental, a recreação e o turismo ecológico, conforme o plano de manejo. Os outros parques do estado estão em Parques naturais de São Paulo.
Resumo: principais perguntas e respostas
Onde fica o parque estadual das Furnas do Bom Jesus? Em Pedregulho, no nordeste de São Paulo.
 
 Quando o parque foi criado? Em 12 de outubro de 1989, pelo Decreto 30.591.
 
 Quantas cachoeiras o parque tem? Sete, segundo a Secretaria (2017).
 
 Qual é a maior cachoeira? A Cascata Grande, com 132 metros de queda.
 
 Qual é o tamanho do parque? 2.063 hectares, pelo cálculo do CNUC.
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